Therapie cellulaire: le repertoire 

AGENCES, SOCIETES, ASSOCIATIONS DE PATIENTS... 


www.agence-biomedecine.fr 

www.dondemoelleosseuse.fr 

Agence de la biomedecine 
N° vert: 0 800 20 22 24 

www.sfgm-tc.com 

Societe frangaise de greffe de moelle et de therapie 
cellulaire 

http://sfh.hematologie.net 

Societe frangaise d'hematologie 

http://sfbct.free.fr/ 

Societe frangaise de bio-ingenierie et cellulaire et 
tissulaire 

www.efs.sante.fr 

Etablissement frangais du sang 

www.ligue-cancer.asso.fr 

La ligue contre le cancer 


www.france-moelle-espoir.org 

Coordination France Moelle Espoir 
Leucemies Info Service : 0 810 000 425 

www.france-adot.org 

Federation des associations pour le don d’organes et 
de tissus humains 

www.dondusang-laposte-francetelecom.asso.fr 

Union nationale des donneurs de sang benevoles de 
La Poste et de France Telecom 

www.dondusang-sncf.org 

Association nationale des cheminots pour le don de 
sang benevole 

www.laurettefugain.org 

Association Laurette Fugain 


NOTRE ENGAGEMENT EDITORIAL 

La qualite du contenu scientifique et pedagoglque de La Revue du Praticien dont I’editeur 
est le groupe Global Media Sante, est garantle parle respect des valeurs editoriales suivantes : 




COMITE DE REDACTION 
SCIENTIFIQUE 


des experts, membres perma- 
nents ou conseillers du comite 
de redaction scientifique, propo- 
sent des themes a traiter 
(compte tenu des actions prio- 
ritaires de sante publique, des 
recommandations de I’HAS et 
des societes savantes et de I’ac- 
tualisation necessaire des 
connaissances medicales), 
designent en fonction de leur 


competence reconnue (selon 
leurs titres et travaux) les 
auteurs a solliciter et assurent 
la lecture critique de tous les 
articles regus (articles de for- 
mation continue ou travaux ori- 
ginaux). 


chaque article est accompagne 
de references bibliographiques 
appelees dans le texte selon les 
normes de Vancouver. 


CONFLITS D’INTERETS 


tous les articles sont signes et 
accompagnes des coordonnees 
completes des auteurs. Ces der- 
niers sont systematiquement invites 
a signaler toute relation contrac- 
tuelle avec une entreprise du medi- 
cament ou specialisee dans les 
dispositifs medicaux, susceptible 
de creer un conflit d’interets compte 
tenu du theme traite dans I’article. 
La declaration des conflits d’interets 
figure obligatoirement en fin d’article. 


ENGAGEMENT FMC 


les articles de formation medicale 
continue ou les travaux originaux 
constituent I’essentiel du fonds 
editorial de la revue. 


PROMOTION DU MEDICAMENT 
ET DU MATERIEL MEDICAL 


toute publicite redactionnelle ou 
visuelle dans la revue est syste- 
matiquement identifiee comme 
telle par une mention explicite. 


TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN 



